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Kommunikationstechnik aus Norddeutschland 


HURRICANE 27 


Die kleine Antenne mit der großen Leistung! 


Die Albrecht HURRICANE 27 wurde entwickelt, um auch unter schwierigen 
Platzverhältnissen optimale Sende- und Empfangsergebnisse zu erreichen. 

Sie kann, dank ihrer Länge von nur 1m, wirklich überall montiert werden, z.B. auf 
einem Mast, auf dem Dachboden oder auf dem Balkon bzw. am Balkongitter. 

Da ein Stehwellenabgleich entfällt und keine Massefläche als Gegengewicht 
erforderlich ist, eignet sich die HURRICANE 27 ebenfalls sehr gut als Camping- oder 
Bootsantenne. 

Konstruktionsbedingt empfehlen wir folgende Länge des Anschlußkabels (RG-58 
/RG-213): 


2,73m oder 

5,46m oder 

8,48m oder 
12,34m oder 
17,98m oder 
23,77m 


Obwohl auch jede andere Länge möglich ist, erreichen Sie optimale Ergebnisse mit 
den oben genannte Längen. 


Aufbau und Anschluß 

Montieren Sie die HURRICANE 27 mittels der beiden U-Bügel und mitgelieferten 
Schrauben am gewünschten Standort. Falls die Montage über dem Dach auf einem 
Antennenmast o.ä. erfolgt, sollten auf jeden Fall die entsprechenden VDE-Bestim- 
mungen (Erdung, Abstand zu Freileitungen usw.) eingehalten werden - fragen Sie 
hierzu Ihren Fachhändler oder Radio- und Fernsehtechnikermeister. Der Anschluß 
des Antennenkabels erfolgt an der PL-Buchse am unteren Ende der Antenne. 
ALBRECHT ELECTRONIC übernimmt keinerlei Haftung für Schäden und 
Folgeschäden, die im Zusammenhang mit dem Aufbau und 

dem Betrieb der Antenne entstehen! 
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